LOCALIZADOR DE NINOS 
& DETECTOR DE HUMO 

MANUAL DEL USUARIO 


INSTRUCCIONES 

IMPORTANTE: POR FAVOR LEA LAS INSTRUCCIONES ANTES DE INSTALARLO 

NOTA: Este aparato activa una luz roja destellante cuando escucha la alarma de un Detector de Humo 
de un Eversafe SMD-1 . Tiene que ser instalado en el mismo cuarto en que esta el detector y tiene que 
estar locallzado en la secclon superior de una ventana, viendo hacia afuera, a 5 metros del detector. 

INSTRUCCIONES GENERALES DE INSTALACION DEL LOCALIZADOR DE NINOS & EL 
DETECTOR DE HUMO: 

Instale primero las baterfas y las copas de succlon tal como es demostrado aqui abajo. 

Instale el Locallzador de Ninos en la secclon superior de una ventana viendo hacia afuera (tal como es 
demostrado abajo — en el diagrama C). SI las cortinas estan normalmente cerradas, mantengalas 
cerradas. 

Luego, sostenga el Detector de Humo donde usted planea Instalarlo y preslone el boton de prueba (test) 
en el Detector de Humo por aproximadamente 10 segundos. La luz roja del Locallzador de Ninos debera 
empezar a destellar. SI la luz roja no destella, mueva el Detector de Humo lo suficlentemente cerca del 
Locallzador de NIhos para activar la luz roja cuando el boton de prueba (test) del Detector de Humo es 
preslonado y su alarma suena. 

Proceda con las Instrucclones de Instalaclon aquI abajo: 

Para Instalar su Locallzador de Ninos: 

1) Abra y remueva el panel que cubre el compartimlento de la baterfa en la parte de atras de la unidad, 
apretando la palanca tal como es demostrado y levantandolo con culdado (vea el diagrama A). 

2) Instale las dos copas de succlon (empacadas separadamente) Introduclendo la oabeza en forma de 
“hongo" de las copas en la secclon larga de cada una de las ranuras de las bocallaves y desllzandola 
totalmente en la secclon mas pequeha. (vea el diagrama B) 

3) Instale una baterfa alcallna de 9 voltlos abrochando la presllla de la baterfa e Introduclendo la baterfa 
adentro del detector. Asegurese que la cinta para remover la baterfa esta debajo de la baterfa. Para 
remover la baterfa facllmente, simplemente jale la cinta para sacar la baterfa del compartimlento de la 
baterfa. 

4) Abroohe el panel de regreso a la parte principal de la unidad. 

5) Escoja una ventana en la cual usted pueda montar la unidad y pueda ser vista claramente por sus 
vecinos. Asegurese que la unidad del Locallzador de NIhos este a 5 metros del detector de humo (vea el 
diagrama C). 

6) Importante: Limpie la ventana totalmente para asegurar una adhesion total. 

7) Humedezca las copas de succlon y monte la unidad en la secclon superior de la ventana. 

CUIDADO: Cambios en las condiclones de temperature y de humedad y en los tipos de ventana asl 
como tamblen la exposiclon dIrecta al sol y al frfo pueden afectar la habllldad de las copas de succlon 
para sostener clertas apllcaclones. 
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Reemplazando La Baten'a 


Cuando la bateria de su Localizador de Ninos ya no tiene fuerza para proporcionarle energia 
adecuadamente, la unidad comenzara a hacer un chlrrido por un minimo de 7 dias. Tan pronto el 
chirrido comlenza, usted debe de reemplazar la bateria Inmediatamente. 

Para reemplazar la Baten'a: 

A) Culdadosamente jale la unidad de ia ventana. 

B) Desabroche y remueva ei panel que cubre el compartimiento de la bateria y el toco. 

C) Siga los pasos de instalacidn del 3 al 7. 

Reemplazando el Foco 

SI el foco en su unidad no destella cuando usted presiona el boton de prueba (test) y usted a instalado 
una bateria nueva, entonces usted talvez necesite un nuevo foco. 

Para Reemplazar el Foco: 

A) Culdadosamente jale la unidad de la ventana. 

B) Desabroche y remueva el panel que cubre el compartimiento de la bateria y el foco. 

C) Desenrosque el foco y reemplacelo con un U.S. No. 50 o un foco equivalente. 

□) Siga los pasos de instalacidn del 3 al 7. 

CUIDADO: Use solo las baterias que han sido especificadas. El uso de baterias distintas pueden tener 
un efecto detrimiente en la duracidn de vida de su aparato. La exposicidn constants a temperaturas 
extremadamente altas o bajas o a humedades altas pueden reducir la vida de la bateria. No coloque su 
Localizador de Ninos en areas donde la temperatura baje de los 4°C o suba de los 38 °C o donde la 
humedad puede subir arriba de un 85%. 

Operacibn, Prueba y Mantenimlento 

Operacibn: Tan pronto usted haya instalado la bateria recomendada, su Localizador de Ninos comienza 
a "escuchar” por los detectores de humo. 

Si el Localizador de Ninos es probado y mantenido apropiadamente, su unidad le proveera con muchos 
ahos de servicio y sin problemas que requieran de servicios de mantenimlento. El aparato trabaja 
detectando el sonido de un Detector de Humo Eversafe SMD-1 que este cerca. Este sonido causara que 
la luz comience a destellar. 

Probando el Localizador de Ninos y el Detector de Humo: 

1) Presione y sostenga el boton de prueba (test) por lo menos 5 segundos. Esto debe de causar que la 
luz destelle. 

2) Deje de presionar el boton de prueba (test). La luz debe de parar de destellar. 

3) Cada semana que usted pruebe su Detector de Humo vea que la luz roja de su Localizador de Ninos 
destelle, asegurese de que este respondiendo a su alarma del detector de humo que le acompaha. 

Mantenlendo el Localizador de Ninos: Sostenga la boca de la manguera de su aspiradora de 
alfombras cerca de la unidad (a menos de 25 milimetros) y encienda la energia de la aspiradora. 

NOTA: no trate de colocar la boca de la aspiradora adentro de la unidad. 

Reparacibn y Servicios: 

Este aparato usa circuitos sofisticados de solid-state. Si el aparato esta defectuoso, no trate de 
componerlo. Devuelva la unidad a: Universal Electronics Inc., 1864 Enterprise Pkwy, Twinsburg, Ohio 
44087 para darle servicio (Vea la garantia). Abra un cargo para las unidades que sean reparadas y su 
garantia se a vencido. 



Planeando para una Emergencia contra Incendios: 

Planeando apropiadamente para una emergencia contra incendios le ayudara para aumentar la 
posibiiidad de que usted escape sin tener o recibir iesiones. Asegurese de que su plan incluye lo 
siguiente: 

A) Intale un detector de humo y pruebeio por lo menos una vez a la semana. 

B) Coloque extinguidores de incendios en lugares de facil acceso, preferiblemente cerca de salidas, pero 
lo suficiente lejos de areas con posibilidades altas de incendios para poder alcanzar los extinguidores sin 
riesgo en caso de una emergencia. 

C) Planee rutas de salida desde cada cuarto de su casa. Asegurese de que hay dos salidas seguras de 
cada cuarto. 

□) Ponganse de acuerdo en un lugar de reunion afuera de la casa para que se aseguren de que todos 
esten a salvo. 

E) Conduzca un ensayo contra incendios con su familia por lo menos dos veces al aho. 

Mas informacion puede ser obtenida en un folleto titulado “In a Fire Seconds Count” publicado por la 
NFPA (National Fire Protection Association), Batterymarch Park, Quincy, MA 02269. 

Previniendo que Sucedan Incendios: 

Aun los mejores detectores de humo no son substitutos para una prevencion de incendios. Use los 
siguientes consejos para hacer que su casa sea mas segura. 

A) Evite el fumar descuidadamente y nunca fume en la cama. 

B) Tenga cuidado cuando este cocinando. Mantega los magos y manerales de la cacerolas lejos del 
frente de su estufa o cocina. Nunca trate de combatir un fuego de grasa con agua. Combata todos los 
fuegos de un homo, cerrando la puerta del homo (eliminando la fuente de aire necesaria para alimentar 
el fuego) y apagando el homo. 

C) Tenga cuidado cuando guarde liquidos que son flamables. Nunca los guarde cerca de una fuente de 
calor. Asegurese de que la gasolina sea guardada afuera de la casa. 

□) Haga que su sistema de calefaccidn sea inspeccionado por lo menos una vez al aho, incluyendo 
estufas, chimeneas, y ventiladores. Nunca use trapos o cubiertas de humeros para bloquear los 
humeros de las chimeneas. 

E) Flaga que un electricista inspeccione su sistema electrico para asegurarse de que es seguro y 
suficiente. 

F) Verifique todos los artefactos de luz y aparatos electricos para sehas de visible deterioro que puedan 
causar fuegos electricos. 



